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ROBERT/-A PRO F8 Zn sown 2,699,00 €* 


sown 2.499,00 € 
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NUN J y i Rahmenformen 
V n Ai | t 
Herren Zentralrohr 
Artikel-Nummern 
Elektrischer Antrieb Räder Form RHcm Farbe Artikel 400 Wh Artikel 500 Wh 
Motor Bosch Active Line Mittelmotor mit Freilauf Akku 500 Wh / 400 Wh 28 Zoll Herren 52 _ dunkelgrau-matt 27402552 27502552 
28 Zoll Herren 56 dunkelgrau-matt 27402556 27502556 
Spezifikationen 28 Zoll Herren 60 _ dunkelgrau-matt 27402560 27502560 
Rahmen Aluminium 6061 Gabel SR Suntour CR85 HLO, mit Lockout Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Schalthebel Shimano, Drehgriffschalter Display Intuvia LCD Kurbel/Kettengarnitur 26 Zoll Zenträircht: 46 dunkelgrau-matt 27403545 27503546 
28 Zoll Zentralrohr 46 dunkelgrau-matt 27403046 27503046 
FSA Metropolis Kette KMC Bremsen Magura HS-22, hydraulische Felgenbremse Bremshebel Magura Bereifung Schwalbe MARATHON PLUS 47-622, SmartGuard, „Unplattbar“ | 26“: 28 Zoll Zentralrohr 50 _ dunkelgrau-matt 27403050 27503050 
47-559 Nabe VR Shimano Acera, Schnellspanner Nabe HR Shimano Nexus 8-Gang, mit Freilauf Speichen Niro, schwarz Lenker Metro TR2, Aluminium, oversized Vorbau A-head, 28 Zoll Zentrarohrr 54  dunkelgrau-matt 27403054 27503054 
R P ed ; a P Er R 7 26 Zoll Zentralrohr 46 weiß-glänzend 27404546 27504546 
verstellbar, Aluminum Griffe Ergon Sattel „Selle Royal Scientia Herren: R2 / Damen: R3“ Sattelstütze Patent, gefedert, Aluminium Scheinwerfer Busch & Müller IQ Avy, 30 Lux LED 58 Zoli" Zeniralrohr 46 EETA ENGE UTE 
Rücklicht Busch & Müller Toplight View Gepäckträger I-Rack, Aluminium Schutzbleche SKS, Kunststoff Schloss AXA Victory Seitenständer Pletscher Comp Flex 40 Sonstiges 4A Bosch 28 Zoll Zentralrohr 50 weiß-glänzend 27404050 27504050 
Ladegerät 28 Zoll Zentralrohr 54 weiß-glänzend 27404054 27504054 
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